446          V.   Anwendungen aus der Lehre von den  Dampfen usw.
fiir das Reaktionsrad
u = 0,65 - 900 = 585 m/sec.
Ein Aktionsrad, das mit 0,73facher Dampfgeschwindigkeit umlauftj also schneller als normal, wiirde nach Fig. 172 keinen groBeren Wirkungsgrad als ein gleich schnell umlaufendes Reaktionsrad besitzen, Punkt P.
Die Stromungsverluste diirften beim Reaktionsrad geringer sein. Durch Unterteilung des Gefalles in eine gro'Bere Anzahl von Stufen ware auch hier eine Verringerung der Umdrehungszahl moglich.
Das reine Reaktionsrad hat bisher keine praktische Verwendung gefunden.
87. (Jleiclizeitiges Auftreten von Aktions- und Reaktionskraften.
1st wie in Fig. 173 (unten) an eine GefaBmiindung mit gerader Mittellinie ein Kriimmer mit gleichem Querschnitt angeschlossen, so wird in dem ge-raden Kanalteil der Strahl beschleunigt. Dort entsteht die Reaktionskraft
Rr= -J*L.Wa. jm gekriimmten Teile wird der Strahl nur abgelenkt; dort entsteht die nach Abschn. 84 berechenbare Aktionskraft RA. Beide Krafte lassen
Rich zu einer Resultanten R zusammensetzen, die nach GroBe und Richtung die vereinigte Wir-kung von Reaktion und Aktion darstellt.
Ahnlich liegen die Verhaltnisse in einem gekriimmten Kanal, Fig. 178 oben. Jedes Strahl-teilchen ergibt gemaB der Bahnkriimmung Aktionsdriicke und entsprechend der augenblick-lichen, von den Querschnittsverhaltnissen abhangigen Bahnbeschleunigung Reaktionsdriicke. Die Einzelkrafte Rr und RA lassen sich aber in diesem Falle nicht ohne weiteres angeben.
Der r esultierende Druck kann in jedem Falle einfach berechnet werden, sobald die Ein-tritts- und Austrittsgeschwindigkeiten nach GroBe und Richtung bekannt sind.
Da  namlich nicht nur die Reaktionskrafte
Fig. 173.                   Beschleunigungskrafte   sind,   sondern   auch   die
Aktionskraft e   durch    die    Seitenbeschleuni-
gungen der ihre Richtung andernden Bahngeschwindigkeit entstehen, so konnen beide Krafte in einem einzigen rechnerischen Ansatz beriicksichtigt werden. Die Komponenten des Gesamtdrucks eines Massenpunktes sind den totalen Anderungen dwx und dwy seiner Geschwindigkeit proportional, gleich-giiltig ob diese Anderungen durch Ablenkung oder durch Bahnbeschleunigung oder durch beide Ursachen entstehen.
Fiihrt man die gleiche Rechnung, wie in Abschn. 84 fiir den gekriimmten freien Strahl, fiir einen in einem gekriimmten ruhenden Kanal von verander-lichem Querschnitt, Fig. 174, fortschreitenden Strahl aus, dessen Geschwindigkeit beim Durchgang von w^ auf w>2 wachst, so ergibt sich folgendes:
Zerlegt man wl in Komponenten wix und wiy) ebenso w% in w>2X und w$y) so erkennt man, daB in der Richtung —x die Geschwindigkeit um"t0ia. + t0a# zunimmt.
Dieser   Beschleunigung   entspricht   eine   in   der  Richtung —x auf den Strahl wirkende Druckkomponente im Betrage
'ly + tO..........(1)
Die auf die Schaufelung wirkende Gegenkraft dieser Kraft ist die wage-rechte Kornponente Rx des gesamten Strahldrucks.
